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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

ΓΤερί χαραν.ιηριτμοΰ ώς ·ταρα?οσ:α7.οϋ τον ιϊ/.ιτμοΰ Λρ α- 
χώδης (Βοιωτίας) καί -τρο—ο—οιηεεοίς καί καθορισμόν 
τών όρων καί περιορισμών ίτμήσεως των οΐκοκέίων αύτοϋ. I 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Περί εΐίοσοιήσεως τής γενομέντ,ς ζαρακασαύεσεως άζο- 
ζημιώσεως ζροτκνρώσεως τμημάτων ακινήτων κειμέ/ω/ 
εις την Θεσσαλονίκην καί έζί τής όϊον Μαντινείας. . . 2 


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

Π) 

Περί καθορισμού ώς παραδοσιακού τον οικισμού Άραχώβης 
(Βοιωτίας) καί τροποποιήσεως καί καθορισμού των όρων 
καί περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αύτου. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

“Εχοντες ύπ’ όψει τάς διατάξεις του άπό 17 Ιουλίου 1923 
Ν. Δ/τος ιιπερί σχεδίων πόλεων κ.λπ.». ώς μεταγενεστέρως 
έτροποποιήΟησαν καί συνεπληρώθησαν καί ειδικοίτερον των 
άρθρων 9,11,14,17 καί 85Λ αύτοϋ, τοϋ Ν.Δ. 8/1973 «περί 
Γ.Ο.Κ.», ώς έτροποποιήθη διά τοϋ Ν.Δ. 205/1974 (ΦΕΚ. 
363/Λ) καί εΐδικώτερον των άρθρων 16(παρ.3), 17 (παρ. 1), 
21 (παρ. 3), 22(παρ. 3), 6δ(παρ.1), 72(παρ. 1 καί 3), 79 
(παρ. 1,2,3,4,5, καί 6) ώς καί ή παρ. 6 άντεκατεστάθη διά τοϋ 
άρθρου 4 τοϋ Νόμου 622/1977, 80(παρ. 1 καί 2) καί 102 
(παρ. 1) αύτοϋ, της παραγράφου 3 στ. τοϋ άρθρου 1 τοϋ Λ.Ν. 
314/1968 (ΦΕΚ, 47/Λ), ώς τοϋτο άνεκατεστάθη διά τοϋ 
άρθρου 1 τοϋ Ν.Δ. 1018/19/1 (ΦΕΚ. 220Λ) και την εις 
έκτέλεσιν ταύτης έκδοθεΐσαν ύπ’ αριθμ. Ε. 11254/1499/29.3. 
1976 άπόφασιν τοϋ Υφυπουργού Δημοσίων “Εργων «περί 
έξαιρέσεως των περιοχών Χρυσοϋ Γαλαξειδίου, ’Λραχώβης 
κ.λπ. έκ τής άρμοδιότητος τοϋ Νομάρχου, ως προς την εγκρ,ι- 
σιν, έπέκτασιν, τροποποίησιν κ.λπ. των σχεδίων πόλεως και 
μωκών» (ΦΕΚ. 490Β), καί ίδόντες τήν ΰπ’ αριθμ. ΕΔ2/α/ 
04/59/Φ.Θ.2.1.1/29.3.1978 άπόφασιν «περί μεταβιβασεως 
άρμοδιοτήτων τοϋ 'Υπουργού Δημοσίων “Εργων εις τόν 


’ Γφυπουργόν τοϋ αύτοϋ ' Υπουργείου (ΦΕΚ. 282/Β)», την 
άπό 23.12.1977 αίτιολογικήν έκθεσιν τής Δ/νσεως Παραδο¬ 
σιακών Οικισμών καί Περιβάλλοντος, ώς και τάς ύπ’ άριθμ. 
1191/1977 καί 368/1978 γνωμοδοτήσεις τοϋ Συμβουλίου 
τής Επικράτειας, προτάσει τοϋ έπί τών Δημοσίων "Εργων 
Υφυπουργού, άπεφασίσαμεν : 

"ΛρΟρον I. 

Χαρακτηρίζεται ώς παραδοσιακός οικισμός άπασα ή περιο¬ 
χή τοϋ εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ’Λραχώβης καί 
ζώνη Δ ώς ζώνη προστασίας πέριξ αύτοϋ. 

"ΛρΟρον 2. 

1. Τροποποιούνται οί όροι καί περιορισμοί δομήσεως 
τών οΐκοπέδοιν τοϋ ρυμοτομικού σχεδίου ’Λραχώβης (Βοιω¬ 
τίας) οί καϋορισθέντες δυνάμει τής ύπ’ άριθμ. 599/9.1.1970 
άποφάσεως τοϋ Νομάρχου Βοιωτίας «περί έγκρίσεως νέου 
ρυμοτομικού Σχεδίου Δήμου ’Λραχώβης «(ΦΕΚ. 5/Δ) 
διά τοϋ καθορισμού νέων τομέων Λ, Λΐ καί Β ώς καί Ζώνης 
προστασίας Δ εις την έκτος τοϋ εγκεκριμένου ρυμοτομικού 
σχεδίου ’Λραχώβης περιοχήν, ώς τά άνωτέρω έμφαίνονται 
είς τά, ύπό τοϋ Γενικού Διευθυντοΰ Οικισμού τεθεωρημένα 
διά τής ύπ’ άριθμ. Γ 15781/1978 πράξεως αύτοϋ, σχετικά 
δύο (2) πρωτότυπα διαγράμματα ύπό κλίμακα 1 : 2000 τών 
οποίων συνοπτικά άντίτυπα δημοσιεύονται μετά τοϋ παρόν¬ 
τος. 

2. Οί όροι καί περιορισμοί δομήσεως καί τά ελάχιστα 
όρια έμβαδοϋ καί διαστάσεων τών ώς άνω τομέων καί τής 
Ζιόνης ορίζονται οϋς έν τοΐς έπομένοις άρθροις. 

"ΛρΟρον 3. 

Τομεύς Λ : 

1. Οικοδομικόν σύστημα το συνεχές. 

2. Ελάχιστου πρόσωπον επτά (7) μέτρα 

Έλάχιστον βάθος δέκα (10) μέτρα 

Έλάχιστον εμβαδόν εκατόν (100) τετρ. μέτρα. 

3. Κατά παρέκκλισιν άπό τής προηγουμένης παραγράφου 
2 θεωρούνται άρτια καί οικοδομήσιμα τά οικόπεδα άτινα 
κατά τήν 19.1.1970 ήμέραν δημοσιεύσεως τής ύπ’ άριθμ. 
599/9.1.1970 άποφάσεως τοϋ Νομάρχου Βοιωτίας (ΦΕΚ. 
5/Δ) δεν εϊχον μεν τά κατά τά άνω καθοριζόμενα ελάχιστα 
όρια έμβαδοϋ καί διαστάσεων, πλήν όμως ταϋτα εϊχον : 

Έλάχιστον πρόσωπον πέντε (5) μέτρα 

Έλάχιστον βάθος έξ (6) μέτρα 

Έλάχιστον εμβαδόν πεντήκοντα (50) τετρ. μέτρα. 
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4. Μέγιστον ποσοστόν καλύψεως όγδοήκοντα (80 %) επί 
τοϊς έκατόν τής επιφάνειας των οικοπέδων. 

5α. Ό συντελεστές δομήσεως ορίζεται εις ενα καί εξή¬ 
κοντα (1,60). 

β) Ανεξαρτήτως συντελεστοϋ δομήσεως καί ποσοστού 
καλύψεως έπιτρέπεται ή δόμησις κτιρίου συνολικού έμβαδοϋ 
έκατόν είκοσι (120) τετραγωνικών μέτρων. 

0α. 'Ο μέγιστος επιτρεπόμενος άριΟμός ορόφων των οικο¬ 
δομών ορίζεται είς δύο (2), μέ μέγιστον έπιτρεπόμενον ύψος 
τής οικοδομής έπτά./ (7) , μέτρα, μή συμπεριλαμβανομένης 
τής στέγης, μετρούμενον άπό το ύψηλότερον σημεϊον τής 
τομής τών εξωτερικών πλευρών τοϋ κτιρίου μέ τό φυσικόν ή 
στοιχειωδώς διαμορφωμένον έδαφος. 

β) Είς περίπτωσιν κλίσεως τοϋ εδάφους τό κτίριον κλι- 
μακοϋται ώστε ούδέν σήμεΐον αύτοϋ νά ύπερβαίνη τό παράλ¬ 
ληλον επίπεδον τό άγόμενον είς άπόστασιν δέκα (10) μέτρων 
άπό τό φυσικόν ή στοιχειωδώς διαμορφωμένου έδαφος. Έάν 
λόγω κλίσεως προκύψει επί πλέον όροφος ούτος δύναται νά 
κατασκευασΟή άνευ ύπερβάσεως τοϋ συντελεστοϋ δομήσεως. 

Τομεΰς Λ1 : 

1. Οικοδομικόν σύστημα τό συνεχές. 

2. Έλ.άχιστον πρόσωπον έπτά (7) μέτρα 

Ελάχιστου βάθος δέκα (10) μέτρα 

Έλάχιστον έμβαδόν έκατόν (100) τετρ. μέτρα. 

3. Κατά παρέκκλισιν άπό τής προηγουμένης παραγράφου 
2 θεωρούνται άρτια καί οικοδομήσιμα τα οικόπεδα άτινα 
κατά την 19.1.1970· ήμέραν δημοσιεύσεως τής ύπ’ άριΟμ. 
599/9.1.1970 άποφάσεως·τοϋ Νομάρχου Βοιωτίας (ΦΕΚ. 
5/Δ) δέν είχον μέν τά κατά τά,άνω καθοριζόμενα ελάχιστα 
όρια έμβαδοϋ καί διαστάσεων, πλήν όμως ταΰτα είχον : 

Έλάχιστον πρόσωπον : πέντε (5) μέτρα 

Έλάχιστον βάθος : εξ (6) μέτρα 

Έλάχιστον έμβαδόν : πεντήκοντα (50) τετρ. μέτρα. 

4;, Μέγιστον ποσοστόν καλύψεως όγδοήκοντα (80 %) έπί 
τοϊς έκατόν τής έπίφανείας τών. οικοπέδων. ' · . 

’δά.Ό'συντελεστής δομήσεως ορίζεται είς ένα καί έξή- 
κοντα (1,60). 

• β) Ανεξαρτήτως συντελεστοϋ δομήσεως καί ποσοστού 
καλύψεως .επιτρέπεται ή δόμησις κτιρίου συνολικού έμβαδοϋ 
έκατόν είκοσι (120) τετρ. μέτρων. · Τ 
; ·· 6α. 'Ο μέγιστος έπιτρεπόμενος άριΟμός όρόφων τών οικο¬ 
δομών ορίζεται είς τρεις (3), μέ μέγιστον έπιτρεπόμενον 
ύψος τής οικοδομής δέκα" (10)· μέτρα μή συμπεριλαμβανο- 
μένης τής στέγης, μετρούμενον άπό τό υψηλότερου σημεϊον 
τής τομής τών εξωτερικών πλευρών τοϋ κτιρίου μέ τό φυσι¬ 
κόν ή στοιχειωδώς διαμορφωμένου έδαφος. 

: · 'β) ,Έίς- περ,ίπτωσιν ; κλίσεως τοϋ έδάφους "τό κτίριον 
κλιμακοϋται ώστε ούδέν - σημεϊον αύτοϋ νά · ύπερβαίνη τό 
παράλληλον έπίπεδον τό άγόμενον είς'άπόστασιν δέκα τριών 
(13) μέτρων άπό τό φυσικόν ή στοιχειωδώς διαμορφωμένον 
έδαφος. Έάν λόγω κλίσεως προκύψη έπί πλέον όροφος ούτος 
δύναται νά κατασκευασΟή άνευ ύπερβάσεως τοϋ συντελεστοϋ 
δομήσεως. ν ..ν. - ·,· ’ . ' 

Τομεύς Β : ' 

1. Οίκοδομικόν σύστημα τό τών πτερύγων. . \, ’ 

2. Έλάχιστον πρόσωπον : έπτά (7) μέτρα 

|Ελάχιστον.βάθος : δέκα (10) μέτρα ' . 

Έλάχιστον έμβαδόν : έκατόν (100) τετρ..μέτρα/. 

; 3. Κατά παρέκκλισιν άπό τής προηγουμένης παραγράφου 
2 θεωρούνται άρτια καί οικοδομήσιμα τά οικόπεδα 'άτινα 
κατά τήν 19.1.1970 ήμέραν δημοσιεύσεως τής ύπ’ άριθμ. 
599/9.1.1970 άποφάσεως τοϋ Νομάρχου Βοιωτίας (ΦΕΚ. 
5/Δ) δέν είχον μέν τά κατά τά άνω καθοριζόμενα έλάχιστα 
όρια έμβαδοϋ καί διαστάσεων πλήν όμως ταΰτα είχον : 

Έλάχιστον πρόσωπον : π έν τ ε (5) μέτρα 

Έλάχιστον βάθος : Ιξ (6) μέτρα 

Έλάχιστον έμβαδόν : πεντήκοντα (50) τετρ. μέτρα. 


4. Τό μέγιστον ποσοστόν καλύψεως ορίζεται είς εξήκοντα 
(60 %) έπί τοϊς έκατόν τής επιφάνειας τών οικοπέδων. 

. 5α. Ό συντελεστής δομήσεως ορίζεται είς ένα καί τριά¬ 
κοντα (1,30). 

-· β) .Ανεξαρτήτως συντελεστοϋ δομήσεως καί ποσοστού 
καλύψεως επιτρέπεται ή δόμησις κτιρίου συνολικού έμβαδοϋ 
έκατόν είκοσι (120) τετραγωνικών μέτρων. 

6α. *0 μέγιστος έπιτρεπόμενος άριΟμός όρόφων τών 
οικοδομών ορίζεται είς δύο (2), μέ μέγιστον έπιτρεπόμενον 
ύψος τής οίκοδομής επτά (7) μέτρα, μή συ μπερ ιλ.α μ β α ν ομέ - 
νης τής στέγης, μετρούμενον άπό τό ύψηλότηρον σημεϊον τής 
τομής τών έξωτερικών πλευρών τοϋ κτιρίου μέ τό φυσικόν ή. 
στοιχειωδώς διαμορφωμένου έδαφος. ' ' 

β) Είς περίπτωσιν κλίσεως τοϋ έδάφους τό κτίριον κλι- 
μακοϋται ώστε ούδέν σημεϊον αύτοϋ νά ύπερβαίνη τό παράλ¬ 
ληλον έπίπεδον τό άγόμενον είς άπόστασιν δέκα (10) μέτρων 
άπό τό φυσικόν ή στοιχειωδώς διαμορφωμένου έδαφος. Έάν 
λόγω κλίσεως προκύψη έπί πλέον όροφος ούτος δύναται νά 
κατασκευασΟή άνευ ύπερβάσεως τοϋ συντελεστοϋ δομήσεως. 

7. Ό κύριος οικοδομικός όγκος δέον νά τοποθετείται έπί 
τής οικοδομικής γραμμής έπί μήκους τούλάχιστον πέντε (5) 
μέτρων καί τό πολύ έβδομήκοντα έπί τοϊς έκατόν (70 %) 
τοϋ μήκους τοϋ προσώπου τοϋ οίκοπέδου. 

8. Κατά τά τμήματα τοϋ προσώπου τοϋ οίκοπέδου κατά 
τά όποια ό άκάλυπτος χώρος συνορεύει μέ δημόσιον χώρον ή 
ρυμοτομική γραμμή δέον νά διαμορφοΰται ύπό συμπαγούς 
τοίχου, τοϋ αύτοϋ μέ τά κύρια τοϋ οικοδομικού όγκου ύλικά, 
ύψους έννενήκοντα έκατοστών (0,90) τοϋ μέτρου τούλά¬ 
χιστον καί τό πολύ δύο μέτρων καί εϊκοσιν έκατοστών (2,20) 
τοϋ.μέτρου έπί τοϋ.οποίου δύναται νά τοποθετείται αύλό- 
πορτα. Περί τήν αύλόπορταν δύναται νά διαμορφοΰται πλαι¬ 
σίου ύψους ού^ί κάτω τών δύο μέτρων καί είκοσι έκατοστών 
(2;20) καί ουνί άνω τών δύο μέτρων καί πεντήκοντα έκα¬ 
τοστών (2,50).* 

• Ζώνη Δ : :. - - 

1. Έλάχιστον πρόσωπον : είκοσι πέντε (25) μέτρα 

Έλάχιστον βάθος : τεσσαράκοντα-(40) μέτρα 

Έλάχιστον έμβαδόν : δύο χιλιάδες (2000) τετρ. μέτρα. 

2. Μέγιστον ποσοστόν* καλύψεως τών γηπέδων έπτά καί 

ήμισυ έπί τοϊς έκατόν (7,5%) τής έπίφανείας αύτών. Έν 
πάση δέ περιπτώσει ή καλυπτομένη ύπό τής οίκοδομής 
έπιφάνεια δέν δύναται νά ύπερβαίνη τά διακόσια (200) τετρα¬ 
γωνικά μέτρα. ... ... 

3α. 'Ο μέγιστος έπιτρεπόμενος άριΟμός όρόφων τών οικο¬ 
δομών ορίζεται είς ένα (1), μέ.μέγιστον έπιτρεπόμενον ύψος 
τής οίκοδομής τέσσαρα καί ήμισυ (4,50) μέτρα,'μή συμπερι- 
λαμβανομένης τής· στέγης, μετρούμενον άπό τό ύψηλότερον 
σημεϊον τής τομής τών έξωτερικών πλευρών τοϋ κτιρίου 
μέ τό φυσικόν.ή στοιχειωδώς διαμορφωμένου, έδαφος. ... Λ ;. 
, . β) Είς .περίπτωσιν κλίσεως τοϋ εδάφους τό’κτίριον κλι- 
μακοϋται ώστε ούδέν σημεϊον αύτοϋ. νά ύπερβαίνη .τό παράλ¬ 
ληλον έπίπεδον τό. άγόμενον είς άπόστασιν έπτά καί ήμισυ. 
(7,5) μέτρων άπό.τό φυσικόν ή στοιχειωδώς διαμορφωμένου 
έδαφος. Έάν λόγω κλίσεως προκύψη έπί πλέον δροφος, ούτος 
δύναται νά κατασκευασΟή άνευ ύπερβάσεως τοϋ συντελεστοϋ 
δομήσεως,^ : . ■■/. Λ. .. ·. .·. . / 

4.—'Ο*συντελεστής δομήσεως ορίζεται είς έβδομήκοντα 
πέντε (0,75) χιλιοστά. -, " ... ... -· . 

• 5. Άπόστασις.’τής οικοδομής έκ τών ;όρίων τοϋ . γηπέδου 
έπτά (7) μέτρα. ' ** ·' .- .**"*.·<· ·',’.//, V; 

6α. Προκειμένου διά ξενοδοχεία ό μέγιστος άριθμός όρό¬ 
φων όρίζεται είς δύο (2), μέ μέγιστον έπιτρεπέόμενον ύψος 
τής οίκοδομής έπτά καί ήμισυ (7,50) μέτρα, μή συμπερι- 
λαμβανομένης τής στέγης, μετρούμενον άπό τό ύψηλότερον 
σημεϊον τής τομής τών έξωτερικών πλευρών τοϋ κτιρίου, μέ 
τό φυσικόν ή στοιχειωδώς διαμορφωμένου έδαφος. 

β) Είς περίπτωσιν κλίσεως τοϋ έδάφους τό κτίριον κλι- 
μακοΰται ώστε ούδέν σημεϊον αύτοϋ νά ύπερβαίνη τό παράλ¬ 
ληλον έπίπεδον τό άγόμενον είς άπόστασιν δέκα καί ήμισυ 
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(10,5) μέτρων από το φυσικόν ή στοιχειωδώς διαμορφωμέ- 
νον έδαφος. 

Εαν λογω κλίσεως προκύψη επί πλέον δροφος , ουτος 
δυναται να κατασκευασθή άνευ ύπερβάσεως τοΰ συντελεστοΰ 
δομήσεως. 

8· ( Ο συντελεστής δομήσεως των άνεγερθησομένων ξενο¬ 
δοχείων ορίζεται είς τεσσαράκοντα εκατοστά (0,40), άνευ 
περιορισμού καλύψεως. 

■Άρθρον 4. 

^Ε<ιί_τών τομέων Α,ΑΙ,καί Β, ως καί επί τής Ζώνης Δ, 
πλην των ως άνω αναφερομένων όρων καί περιορισμών δομή¬ 
σεως εφαρμόζονται καί τά κάτωθι: 

\ 

1. Απαγορεύεται ή άνέγερσις Βιομηχανικών εγκαταστά¬ 
σεων καί λατομείων. 

2. Οί κύριοι οικοδομικοί όγκοι τών κτιρίων δέον όπως 
αποληγοάν υποχρεωτικώς εις κεραμοσκεπή στέγην διαμορφώ- 
νουσαν κεκλιμένα επίπεδα προς δλας τάς έλευΟέρας πλευράς 
τούτων κατα το προκυπτον των λαϊκών καί νεοκλασσικών 
κτισμάτων τοΰ παραδοσιακού οικισμού. 

3. Ό όγκος τοΰ κτιρίου Οά πρέπει νά είναι διασπασμένος 
τοσο, ώστε ή τελική μορφή τοΰ κτιρίου νά προσεγγίζει τά 
παραδοσιακά πρότυπα. Ή Επιτροπή Ένασκήσεως Αρχι¬ 
τεκτονικού Ελέγχου δύνανται νά έπιβάλλη τήν διάσπασιν 
τμημάτων τοΰ όγκου άκόμη καί είς απολύτως διακεκριμένα 
κτίρια. 

4. Γα λοιπά στοιχεία των οίκοδομών, είς δ,τι άφορά κου¬ 
φώματα, εξώστες, στέγαστρα, τελικά οικοδομικά υλικά καί 
χρώματα δέον νά διαμορφώνονται ως ακολούθως : 

; <*) Αί προεξοχαί τής στέγης επί τής δψεως (γείσα - κορ- 
νίζαι)^ δέον νά είναι οριζόντιοι καί νά έχουν πλάτος 0,40 - 
0,60 εκατοστών τοΰ μέτρου άναλόγως τών διαστάσεων καί 
τοΰ ΰψους τής οικοδομής. 

β) Οί εξωτερικοί τοίχοι δέον νά κατασκευάζονται έκ 
λιθοδομής ορατής έξωτερικώς (άνευ επιχρίσματος). 

γ) Είς περίπτωσιν κατασκευής σκελετού έξ οπλισμένου 
σκυροδέματος τά ύποστυλώματα καί οί δοκοί δέον νά μή 
φαίνονται έξωτερικώς. 

δ) Τά κουφώματα τών παραθύρων δέον νά είναι ξύλινα, 
μέ έξώφυλλα ξύλινα γερμανικού κατά προτίμησιν τύπου καί 
μέ κύριον άξονα τοΰ ανοίγματος κατακόρυφον. 

ε) Είς περίπτωσιν κατασκευής εξωτερικών επιχρισμά¬ 
των δέον νά γίνονται ταϋτα λευκά, άποκλειομένης τής χρη- 
σιμοποιήσεως οίούδήποτε άλλου χρώματος άνευ έγκρίσεως 
τής Επιτροπής Ένασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. 

στ) Επιτρέπεται ή χρησιμοποίησις κικλιδωμάτων σιδη¬ 
ρών. χρώματος μαύρου, μόνον ώς κιγκλιδωμάτων ασφαλείας 
παραθύρων, Ουρών εξωστών καί περιστοιχίσεων. 

ζ) *Η προεξοχή καί ή δκτασις τών προστεγασμάτων καί 
έξωστών (ανοικτών καί κλειστών) καθορίζονται τελικώς κατά 
τήν κρίσιν τής Επιτροπής Ένασκήσεως Αρχιτεκτονικού 
Ελέγχου. 

Πάντως, άπαγορεύεται ή κατασκευή γωνιαίων έξωστών 
έπιβάλλεται νά απέχουν τούλάχιστον £ν (1) μέτρον έξ έκάστης 
έξεχούσης άκμής τοΰ κτιρίου (έξωτερική γωνία).νΕπίσης· 


έξώσται δεν έπιτρέπεται νά προέχουν πλευρικώς περισ ο 
τερον τών μηδέν όγδοήκοντα (0,80) εκατοστών τοϋ μέτρου 
από τής πλησιεστέρας πρός τό άκρον αυτών παρειάς τοϋ 
αντιστοίχου ανοίγματος. - ·'·· . - 

5. Απαγορεύεται ή έγκατάστασις φωτεινών καί διαφημι¬ 
στικών πινακίδων έντός τοϋ οίκισμοΰ. Ή τοποθέτησις έπι- 
γραφών είς τήν πρόσοψιν τών καταστημάτων έπιτρέπεται 
κατόπιν έγκρίσεως τής Επιτροπής Ένασκήσεως Άρνιτε- 
κτονικοΰ Ελέγχου. 

6. Τά βοηθητικά κτίρια έφ’ όσον είναι ορατά έκ τών κοι- 
νοχρήστων χώρων, δέον νά διαμορφοϋνται συμφώνως πρός τά 
άνωτέρω άναφερόμενα. 

Ί. Τά κτίρια έπαγγελματικής στέγης, ώς καί τά τοιαϋτα 
των ειδικών χρήσεων (έργαστήρια, σταΰλοι, άποθήκαι κ.λπ.), 
δέον νά διαμορφοϋνται άναλόγως τής Οέσεως τών έντός τοϋ 
οίκισμοΰ καί τοϋ άμέσου περιβάλλοντος αυτών καί συμφώνως 
πρός τάς υποδείξεις τής Επιτροπής Ένασκήσεως Άρχι- 
τεκτονικοϋ Ελέγχου. 

8. Παν έργον άφορών είς τήν διαμόρφωσιν κοινοχρήστων 
χώρων καί παν ορατόν τμήμα έργου υποδομής (ΟΤΕ - ΔΕΗ 
κ.λπ.) δέον νά διαμορφοϋται είς τρόπον ώστε νά μή προσβάλη 
τό περιβάλλον καί τό ειδικόν τοπικόν χρώμα τοϋ οίκισμοΰ, 
κατά την κρίσιν τής Επιτροπής Ένασκήσεως Άρχιτεκτο- 
νικοΰ Ελέγχου. 

9· ^Γενικώς ή όλη μορφή τών κτιρίων τών τομέων Λ, ΑΙ,Β 
καί τής Ζώνης Δ, οί όψεις αυτών είς τήν γενικήν αυτών δια- 
μόρφωσιν καί είς τάς λεπτομερείας καί πάν όρατόν έργον έπι- 
ρεαζον τό περιβάλλον τοΰ οίκισμοΰ ύπόκεινται είς τήν εγκρι- 
σιν τής Επιτροπής Ένασκήσεως Άρχιτεκτονικοϋ Ελέγχου, 
αί αποφάσεις τής οποίας είναι ύποχρεωτικαί. Αί άποφάσεις 
αυτής δέον νά είναι ήτιολογημέναι. 

> 10. Έπί τών τομέων Λ,ΑΙ,Β καί τής Ζώνης Δ δεν έχουν 
εφαρμογήν αί διατάξεις τής παραγράφου 1 τοΰ άρθρου 102 
τοϋ Ν.Δ. 8/1973 «περί Γ.Ο.Κ.». 

Άρθρον 5. 

Το από 0-2.1977 Π. Δ/γμα «περί τροποποιήσεως καί κα- 
Οορισμοϋ τών όρων καί περιορισμών δομήσεως τών οικοπέδων 
τοΰ ρυμοτομικαϋ σχεδίου Άραχώβής (Βοιωτίας) καί καθο¬ 
ρισμού Ζώνης δομήσεως καί τών όρων δομήσεως αύτής είς 
την πέριξ τοΰ έγκεκριμένου ρυμοτομικοΰ σχεδίου-Άραχώβης 
περιοχήν (ΦΕΚ. 57/Δ), ώς καί αί παράγραφοι 2 καί 3 τής 
υπ άριθμ, 599/9.1.1970 άποφάσεως τοΰ Νομάρχη Βοιωτίας 
«περί έγκρίσεως νέου ρυμοτομικοΰ σχεδίου Δήμου Άραχώ- 
βης (ΦΕΚ. 5/Δ) καταργοΰνται. 

Είς τον αυτόν επι των Δημοσίων Έργων Υφυπουργόν, 
ανατίθεμεν την δημοσιευσιν καί έκτέλεσιν τοΰ παρόντος 
Διατάγματος. . 

Έν Άθήναις τή 21 Ιουλίου 1978 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚβΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΟΝ 

ή- - ΖΤΕΦΑΝΟΧ ΜΑΝΟΖ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

( 2 ) 

Ιίερί είδοπαιήσεως τής γενομένης παρακαταΟέσεως άπαζη- 
μιούσεως προσκυροισεως τμημάτων ακινήτων κειμένων 
εις την Θεσ/νίκην και έπί της όδοϋ Μαντινείας. 

Διά της ύπ’ άριΟ. 2730/69 πράξεως τακτοποιήσεως και 
αναλογισμού άποζημιώσεως οικοπέδων τοϋ Γραφείου Πολεο¬ 
δομίας Θεσ/νίκης, κυρωΟείσης νομίμως διά της ύπ’ άριΟ. 
68063/69 άποφάσεως της Νομαρχίας Θεσ/νίκης προσεκυρώ- 
Οησαν είς τάς ύπ’ άριΟ. 5 καί 7 ιδιοκτησίας άναφερομένας έν 
τώ συνημμένω τή πράξει διαγράμματι, επ’ όνόματι Ελένης 
Πορτίδου τής πρώτης καί Αντωνίου Τουτζιάρη τής δευ- 
τέρας, [ήδη δέ κατόπιν καί τής ύπ’ άριΟ. 16819/77 πράξεως 
συνενώσεως τοϋ συμβολαιογράφου Θεσ/νίκης Γεωργίου Γα- 
ρέζου, δι’ ής συνενώθησαν αί ως άνω 5 καί 7 ίδιοκτησίαι, α) 
Αντωνίου Τουτζιάρη τοϋ Θεοδώρου, β) Αικατερίνης συζ. 
Πέτρου Μεταξά τό γένος Αντωνίου Τουτζιάρη, γ) Ελένης 
συζ. Στυλιανού Βολιάδου, τό γένος Σταύρου Πορτίδου ή 
Πουρτίδου, δ) Βασιλικής Μπουκτσή τοϋ Ήλία, ε) Εμμα¬ 
νουήλ ΓεωργοαΟανάσοπούλου τοϋ Δημητρίου, στ) Θεολογίας 
συζ. Μιχαήλ Άλεξιάδου, τό γένος Δημητρίου ΓεωργοαΟανα- 
σοπούλου καί ζ) Αγγελική συζ. Κων/νου Γκατζούδη, τό 
γένος Δημητρίου ΓεωργοαΟανασοπούλου, τά ακόλουθα τμή¬ 
ματα οικοπέδων : 

α) ύπό στοιχεία 32-33-34-35-32 έκτάσεως 6,10 μ2 
β) ύπό στοιχεία 34-35-46-34 έκτάσεως 1 μ2, φερομένων 
έν τή ύπ’ άριΟ. 2730/69 πράξει τακτοποιήσεως έπ’ όνόματι 
κληρονόμων Κεχαγιά (άριΟ. ιδιοκτησίας 6). 

γ) ύπό στοιχεία 38-39-40-38 έκτάσεως 1 μ2, φερόμενον 
έν τή άνωτέρω πράξει τακτοποιήσεως έπ’ όνόματι Λαζάρου 
Αναστασίου καί Ελένης Αναστασίου (άριθ. ιδιοκτησίας 8). 


Διά τής ύπ’ άριΟ. 1294/78 άποφάσεως τοϋ Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης, καΟωρίσΟη προσωρινή τιμή μονά- 
δος άποζημιώσεως δραχμαί δώδεκα χιλιάδες (12.000) κατά 
τετραγωνικόν μέτρον, των προσκυρωμένων ώς άνω οικοπέ¬ 
δων τμημάτων. 

ΊΙ άποζημίωσις των ώς άνω οίκοπεδικών τμημάτων 
άνελΟοϋσα συνολικώς είς τό ποσόν των ένενήκοντα έπτά χι¬ 
λιάδων διακοσίων δρχ. (97.200) κατετέθη είς τό έν Θέσ/νίκή 
ύποκατάστημα τοϋ Ταμείου Παρακαταθηκών καί Δανείων, 
διά λογαριασμόν των ύποχρέων (Αντωνίου Τουτζιάρη τοϋ 
Θεοδώρου καί λοιπών εξ ώς άνω άναφερομένων ιδιοκτητών 
τών ύπ’ άριΟ. 5 καί 7 ιδιοκτησιών) ύπό τής έν Θεσ/νίκη 
έδρευομένης Ο.Ε. «Γ. Φέντος - X. Κοκολόπουλος Ο.Ε.», 
νομίμως έκπροσωπουμένης, (ένεργούσης έν προκειμένω τής 
καταΟέτιδος έξ ύποχρεώσίως ήν έλαβεν δυνάμει τοϋ ύπ’ άριΟ. 
16.820/77 έργολαβικοϋ Συμβολαίου τοϋ .συμβολαιογράφου 
Θεσ/νίκης Γεωργίου Γαρέζου) έκδοΟέντος τοϋ ύπ’ άριΟ. 
241802/11.8.78 γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης 
ύπέρ τών κατά νόμον άναγνωρισΟησομένων δικαιούχων τής 
άποζημιώσεως. 

Τό ώς άνω γραμμάτιον τοϋ Ταμείου Παρακαταθηκών καί 
Δανείων Θεσ/νίκης κατετέθη έν συνεχεία είς τόν συμβολαιο¬ 
γράφον Θεσ/νίκης Γεώργιον Γαρέζον τοϋ Βασιλείου, συντα- 
χΟείσης τής ύπ’ άριΟ. 17473/78 πράξεώς του καταΟέσεως 
γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης. 

’Εν Θεσσαλονίκη τή 24 Λύγούστου 1978 

'Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος 
ΠΕΝΙΡΤΖΙΙΣ ΗΛΙΑΣ 

(Αριθμός τριπλοτύπου Ταμείου Εΐσπράξεως Γενικών 
Εσόδων Θεσσαλονίκης 32067/24.8.78). 


ΑΠΟ ΤΟ ΕθΝίΑϋ ΤΤΠΟΓΡΑΦΕΐϋ 




